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No. 212 ] 


भारतीय मानक ब्यूरो 


( उपभोक्ता मामले विभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 जून , 2021 
Ref : HQ - PUB017 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 167 ) . भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 2018 के नियम 15 के 
उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनूसूची में दिये गये मानक 
स्तंभ ( 3 ) में इंगित तिथि से निरस्त कर दिये गये हैं तथा वापस ले लिये गये हैं । 

अनुसूची 
निरस्त किये गये भारतीय मानकों की संख्या , वर्ष तथा शीर्षक 

निरस्त होने की तिथि 


क्रम सं . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


20 नवम्बर 2020 


आई एस 3976 : 2018 
खनिकों के लिए रबर कैनवस के सुरक्षा जूते - विशिष्टि 

( छठा पुनरीक्षण ) 


2 


30 अप्रैल 2021 


आई एस 8832 : 2003 / आई एस ओ 1114 : 1977 

कोको बीज - चीरा परीक्षण 


3001 GI / 2021 


( 1 ) 


2 
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( पहला पुनरीक्षण ) 


3 


आई एस 8833 : 2003 / आई एस ओ 2291 : 1980 

30 अप्रैल 2021 
कोको बीज - नमी की मात्रा ज्ञात करना ( सामान्य पद्धति ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 
जे . राय चौधरी , वैज्ञानिक ' जी ' एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण – पी एवं एम ) 

[ विज्ञापन- III / 4 / असा . / 79 / 2021-22 ] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


( Department of Consumer Affairs ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 2nd June , 2021 


Ref : HQ - PUB017 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 167 ) .— In pursuance of Sub - rule ( 1 ) of Rule ( 15 ) of the 
Bureau of Indian Standards Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian 
standards , particulars of which are given in schedule hereto annexed have been cancelled and stands 
withdrawn from the date indicated against it in the third column . 


THE SCHEDULE 


Sl . No. 


No. , Year & Title of the Indian Standard Withdrawn 


Date of Withdrawal 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


20 Nov 2020 


IS 3976 : 2018 
Safety Rubber Canvas Boots for Mincr 

( Sixth Revision ) 


2 


IS 8832 : 2003 / ISO 1114 : 1977 


30 April 2021 


Cocoa Beans - Cut Test 


3 


30 April 2021 


IS 8833 : 2003 / ISO 2291 : 1980 
Cocoa Beans - Determination of Moisture Content ( Routine 

Methods ) 


J. ROY CHOWDHURY , Scientist ' G ' & DDG ( Standardization - P & M ) 


[ ADVT . - III / 4 / Exty . / 79 / 2021-22 ] 
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